JÓZEF BURTA 


b. kapitan W.P. 


prac. Z. Przem. Mleczarskiego w Myślenicach 


przeżywszy lat 56, opatrzony św. Sakramentami, zmarł nagle 
dnia 13 maja 1956 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul Sredniawskiego 44. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w środę dnia 16 bm. o godz. 8 rano 
w kościele paraf., po czym nastąpi odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku, o czym 
zawiadamia: 

. 
Rodzina, 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 

STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mii. ołajska 13 
Zakład Nr l zo.u. 2475 — 15. 5. 1956 — M-7-14410 — 35 — druk. B. V kl. 70 gr. 

Kraków, plac Szczepański 2 — Tel. 555-67 
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